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2015av0084 Ingediende aanvraag voor een Standplaats 

Locatie : Tolbergcentrum in Roosendaal 

Omschrijving : Standplaats t.b.v. Stichting Nationale Cholesterol test 
Registratienummer :2015av0084 
Publicatiedatum : 27-2-2015 


Datum aanvraag: 19-2-2015 

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar 
maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. 
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